mechanik c. k. Uniw. Jagiell., 


rzezywszy lat 58, po długiej a ciężkiej chorobie zmarł w Piatek dnia 
v e p = J € J + 


21 Marca 1891 r. o godzinie 6 rano. 


W żalu pogrążone dzieci z rodziną zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek dnia 30 Marca b. r. o godzinie 4 popoł. 


z kostnicy cmentarnej na miejsce wiecznego spoczynku. Henke Balen 


aa en et TA 


az air 
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W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


